











Dott. ing. Andrea Chierotti 
Nato il 31 marzo 1972 a Vercelli (Italia) 


Esperienze professionali 
Nel 1999 si è laureato in Ingegneria meccanica presso il Politecnico di Torino con sede in 


Vercelli. 


A partire dal 2000 svolge la propria attività presso EDILCLIMA. Attualmente si occupa di 
analisi metodologica ed informatica dei programmi di calcolo, assistenza tecnica rivolta ai 
clienti software, corsi rivolti a questi ultimi relativamente all’uso dei programmi. 


Ha partecipato a pubblicazioni del settore. 





